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    Corrección de errores de la Orden PJC/678/2026, de 6 de julio, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030.


  


  Advertidos errores en la Orden PJC/678/2026, de 6 de julio, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de 7 de julio de 2026, se procede a su corrección:


  En la página 93448, apartado tercero de la parte expositiva, cuarto párrafo, donde dice: «Finalmente, es este anexo I se establece que (...)», debe decir: «Finalmente, en este anexo I se establece que (…)».


  En la página 93449, apartado cuarto de la parte expositiva, tercer párrafo, donde dice: «Asimismo, esta iniciativa normativa está justificada dado el interés general en el que fundamentan las medidas que (…)», debe decir: «Asimismo, esta iniciativa normativa está justificada dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que (…)».


  En la página 93458, anexo segundo, Tabla 1, cuarta columna, novena fila, donde dice: «Ferro-silicon, containing by weight > 55% of silicon.», debe decir: «Ferro-silicio, que contiene en peso > 55% de silicio.».


  En la página 93459, anexo segundo, Tabla 1, última columna, tercera fila, donde dice: «Todos los procesos directa o indirectamente a la unidad de electrólisis de zinc, incluidos los auxiliares.», debe decir: «Todos los procesos directa o indirectamente vinculados a la unidad de electrólisis de zinc, incluidos los auxiliares.».


  

    Este documento tiene carácter informativo. Para fines jurídicos consulte la edición electrónica oficial y auténtica del «Boletín Oficial del Estado».
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